Orman Genel Müdürlüğü'nün acı kaybı 


Amasya'nın Taşova ilçesinde Orman Yüksek Mühendisi 
Yılmaz Tümer Korona Virüse Yenik Düştü. 


Uzun süredir Ankara'da ikamet eden Orman Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapan 
Orman Yüksek Mühendisi Yılmaz Tümer, yaklaşık 
olarak 15 gündür tedavi gördüğü Ankara Şehir 
Hastanesi'nde 1 Nisan 2021 Perşembe günü 55 yaşında 
korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 


Orman Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev 
yapan Orman Yüksek Mühendisi Yılmaz Tümer'in 
cenazesi kılanan cenaze namazından sonra Doğu 
mahallesi kabristanlığında toprağa verildi. 


Tümer'in cenazesine, Orman Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Özkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan, 
Orman İdaresi Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme, 
Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Amasya 
Orman Bölge Müdürü Halif Oflu, Taşova Belediye 
Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Orman İşletme Müdürü 
Levent Morkan katıldı. 


